スト レー ト 型 


DL-NBO1NM 


希望 小売 価格 58.000 円 ( 税 抜 


| 器具 光 東 

| 消費 電力 

| 固有 エネ ルギー 消費 効率 
| 本 体 

| セン ター カバ ー 
| パネ ル 

| 質量 

| 電源 

| 定格 電圧 

| 入力 容量 

| 光源 寿命 

| 調 光 対応 

| 適合 調 光 器 


4900 Im 
53~52W(100~242V) 
94.2 Im/W(200V 時 ) 

鋼板 (ホワ イト 塗装 ) 
ポリ カー ボネ ー 
本 体 4.3kg 

内 蔵 
AC100~242V 


56VA(200V 時 ) 

40.000 時 間 ( 光 東 維持 率 95%) 
約 5 て 100%(PWM 信 号 方 式 ) 
DL-Y012R 


